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Kaymakamımızdan Spor Tesislerinde İnceleme 


Kaymakamımız Sayın Engin Uysal şehir stadyumunda ve kapalı spor salonunda incelemelerde 
bulundu. 


Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Dayıbaş'tan tesisler hakkında bilgiler alan 
Kaymakamımız Sayın Engin Uysal "İlçemizde futbol müsabakaları için güzel bir çim sahamız 
mevcut olup yaz bakımı da yapılarak yeni sezonda maç oynamaya hazır durumdadır. 


Ayrıca ilçemize 1990 yılında yapılan ve bugüne kadar bakım yapılamayan kapalı spor 
salonumuza Kaymakamlığımız ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü katkıları ile beraber 
kapsamlı bir bakım onarım yapılarak salonun sporcu ve hakem soyunma odaları elden geçirilmiş 
olup zeminde bakımı yapılarak sezon öncesi hazır hale getirilmiştir. 


Özellikle hentbol müsabakaları için yurdun çeşitli illerinden ilçemize gelecek olan 
misafirlerimize güzellikler sunmak istiyoruz. 


Kaymakamlık olarak spora ve sporcuya her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. 
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